Horoszkiewicz 


przeżywszy lat 63, po krótkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami zakończył 
życie dnia 12 Marca 1886 r. 


Pogrążona w żalu rodzina zaprasza na wyprowadzenie zwłok w So- 
bote dnia 18 Marca b. r. o godzinie 3 popołudniu z Zakładu Klinicznego, 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A: Szafrańskiego w Krakowie. W drukarai Związkowej w Krakowie ulica św. Jana Nr. 13. 


